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Please Post 


and circulate in your area 


PETER BOLLA NAMED EXECUTIVE DIRECTOR 


FACILITIES MANAGEMEN T (formerly Physical Resources) 


Montreal / October 5, 2000 — Vice-Rector, Services, Michael Di Grappa is pleased to 
announce the appointment of Peter Bolla to the position of Executive Director, Facilities 
Management (formerly, Physical Resources) for a five-year term commencing October 9, 
2000. 


Mr. Bolla is a graduate of McGill University with a Bachelors degree in Civil 
Engineering and a Masters of Business Administration. A former Vice-President, 
Development and Engineering, at Provigo Inc., where he was responsible for more than 
350 properties and a $400 million construction and renovation program, Mr. Bolla brings 
to Concordia extensive expertise in the areas of facilities and materials operations and 


construction management. 


Mr. Bolla joins Concordia University at an exciting time. As the University is set to 
embark on several major development projects, the Facilities Management Department is 
preparing to meet a number of new challenges while continuing to meet the daily 
operational needs of our large, urban university. With Mr. Bolla in this key leadership 
role, the professional, support and trades personnel of the Facilities Management 
Department are sure to realize many successes in the years ahead. 


The Concordia community joins Vice-Rector Di Grappa in extending a warm welcome to 


Peter Bolla and to wish him every success in his new position. 
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PETER BOLLA NOMME A LA DIRECTION GENERALE 
DE LA GESTION DES INSTALLATIONS 


Montréal / le 5 octobre 2000 — M. Michael Di Grappa, vice-recteur aux services, est 
heureux d’annoncer la nomination de M. Peter Bolla au poste de directeur général - 
Gestion des installations (l’ ancien Service des ressources matérielles) pour un mandat de 


cing ans prenant effet le 9 octobre 2000. 


Titulaire d’un baccalauréat en génie civil et d’une maitrise en administration des affaires 
de l'Université McGill, M. Bolla a occupé le poste de vice-président, Développement et 
ingénierie chez Provigo Inc., ot il était responsable de plus de 350 propriétés et d’un 
programme de construction et de rénovation de 400 millions de dollars. M. Bolla apporte 
a Concordia une grande compétence dans le domaine de la gestion des installations, des 


ressources matérielles et de la construction. 


M. Bolla entre a "Université Concordia a une période trés stimulante. A Vheure ot 
l'Université s’appréte a entreprendre des projets de développement d’envergure, le 
Service de la gestion des installations se prépare a relever de nouveaux défis tout en 
continuant a répondre aux besoins d’exploitation quotidienne de notre vaste université 
urbaine. Avec M. Bolla comme « maitre d’ceuvre », le personnel professionnel, de 
soutien et technique du Service de la gestion des installations est assuré de connaitre de 


nombreuses années de succés. 


La communauté « concordienne » se joint au vice-recteur aux services pour souhaiter une 
chaleureuse bienvenue a M. Peter Bolla et lui présenter tous ses bons veux de succés dans 


ses nouvelles fonctions. 


